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PART III 
Stores Purchase 


Irrigation Department 

TENDER NOTICE 

[No. CE(MECH )/T/12 /2010 -11] 
No. CMU /P /695/09/G1. 

4th January, 2011. 
The Chief Engineer, (Mechanical), Irrigation , Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor of Kerala invites 
sealed superscribed two cover system tenders, in duplicates, from the original manufacturer or their authorised dealers for 
the “ supply of lift pump sets and vacuum pump sets for Lift Irrigation Schemes under Minor Irrigation Division , 
Malappuram ” . The HP of L . I. pump sets ranges from 20 to 125 and vacuum pump sets from 3 to 15 HP. 


Tender forms can be obtained from the Executive 
Engineer, Minor Irrigation Division , Malappuram , Phone 
04783 - 2734956 on application and only on cash remittance 
or money order on all working days between 11 a . m . and 
4 p . m . from 20 - 1 - 2011 to 5 - 2 - 2011 . Cost of tender form is 
| 25 ,000 + VAT @ 4 % + educational cess ( Total 26, 010) for 
original and 12 ,500 + VAT @ 4 % + educational cess ( Total 
- 13,005) for duplicate . Application for tender form should 
invariably accompany the documentary evidence to prove 
that the applicant is the original manufacturer or authorised 
dealer and that they have supplied during last two 
calendar years pump sets for not less than an amount of 

2 crore . Tender form can be obtained by post on 
payment on an additional amount of 50 towards the 
postal incidental charges . Departmental will not be 
responsible for any postal delay . The cheque , draft, 
postage stamps etc. will not be accepted towards the cost 
of tender form . Tender forms are not transferable. 

Tenders, complete in all respects should be submitted 
in a sealed cover " C contains two sealed covers " A & B , 
The cover ‘ A ’ should contain Technical Bid along with 
Earnest Money Deposit and Preliminary Agreement and 
cover " B for Price bid . All covers should superscribe 
Tender No. & Name of work . The tenders should reach the 
Superintending Engineer & Deputy Chief Engineer , 

Mechanical, PWD , O /o the Chief Engineer, 
Mechanical, Public Office Buildings, Museum P . O . , 
Thiruvananthapuram -695 033 on or before 4 p .m . on 
10 -2 - 2011 . Late tenders will not be accepted . Cover C & 
Cover A containing Technical bid , EMD and Preliminary 
Agreement will be opened at 4 .30 p.m . on the same day in 
the presence of the tenderers or their authorised 
representatives. Technical bid without sufficient EMD and 
preliminary agreement will not be considered . The date and 
time of opening of price bid will be intimated directly to 
the firms who qualify in the technical bid. Tenders should 
accompany the preliminary agreement executed in 
prescribed form, in Kerala Stamp Paper worth 100 and an 
EMD for an amount of 3 .5 lakhs (Rupees Three lakhs - 
and fifty thousand only ) along with technical bid . Firms 
outside Kerala requiring stamp paper for executing 
preliminary agreement should send an additional amount of 
| 135 ( 100 towards the cost of stamp paper and 35 for 
postal and incidental charges). Which may be remitted by 
money order in advance along with application to the 
Executive Engineer , Minor Irrigation Division , Malappuram . 
The specimen form of agreement is available in tender form 
itself. If the date of opening of technical bid is a declared 
public holiday the technical bid will be opened on the next 
working day and the same place and time. More details of 
supply required , if any, can be had from the Office of the 
Executive Engineer, Minor Irrigation Division , 
Malappuram . All other existing conditions related to tender 
in Irrigation Department will be applicable in this case 
also . 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ജല സേ ചനവകുപ്പ് 
മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 20 മുതൽ 125 
വരെ വിവിധ കുതിരശക്തിയുള്ള ലിഫ്റ്റ് പമ്പുസെറ്റുകളും 
3 മുതൽ 15 വരെ കുതിരശക്തിയുള്ള വാക്വം പമ്പുസെറ്റുകളും 
മല പ്പുറം ചെറുകിട ജല സേചന ഡിവിഷനു കീഴിലുള്ള 
വിവിധ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികൾക്കു വേണ്ടി വാങ്ങി 
നൽകുന്നതിന് യഥാർത്ഥ നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നും അവരുടെ 
അംഗീകൃത വ്യാപാരിയിൽനിന്നും പകർപ്പുകൾ സഹിതം രണ്ടു 
കവർ സമ്പ്രദായത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡറായോ 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപേക്ഷിച്ചാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 

മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, മലപ്പുറത്തുനിന്നും ( ഫോൺ: 
0483 - 2734956) 20 - 1 - 2011 മുതൽ 5 - 2 - 2011 വരെയുള്ള എല്ലാ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ 11 മണി മുതൽ 4 മണി 
വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഒറിജിന 
ലിന് 25,000 + 4 % വാറ്റ്+ വിദ്യാഭ്യാസ സെസ്സ് ( മൊത്തം 26,010 ). 
പകർപ്പിന് 12,500 + 4 % വാറ്റ്+ വിദ്യാഭ്യാസ സെസ്സ് ( മൊത്തം 
- 13 005 ) . കൂടാതെ ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം യഥാർത്ഥ നിർമ്മാതാവോ അല്ലെങ്കിൽ 
അംഗീകൃത വ്യാപാരിയോആണെന്നും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കല 
ണ്ടർ വർഷങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത്രണ്ടുകോടി രൂപയുടെയെങ്കിലും 
പമ്പുസെറ്റുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്തുവെന്നും തെളിയിക്കുന്നതി 
നുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ ഹാജരാക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ നൽകുകയുള്ളു. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ തപാ 
ലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയ്ക്ക് 
പുറമേ 50 അധിക മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
പോസ്റ്റൽ താമസത്തിന് വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . 
ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില യായി സ്വീക രിക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല . 

ദർഘാസുകൾ മുദ്രവച്ച " സി എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടിയ 
ഒരു വലിയ കവറിൽ " എ എന്നും " ബി എന്നും മേലെഴുത്തോടു 
കൂടിയ മറ്റു രണ്ടു മുദ്രവച്ച കവറുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യണം. 
കവർ " എ യിൽ ടെക്നിക്കൽ ബിഡും നിര ത ദ വ്യവും 
പ്രാഥമിക കരാറും ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുകയും, കവർ 
" ബി യിൽ പസ് ബിഡും ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
എല്ലാ കവറുകളുടെയും പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പരും വർക്കിന്റെ 
പേരും എഴുതിയിരിക്കണം. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 10 - 2 -2011 
വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കു മുമ്പായി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ 
& ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, മെക്കാനിക്കൽ, പി. ഡബ്ല . 
ഡി. മെക്കാനിക്കൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, പബ്ലിക് 
ആഫീസ് കെട്ടിടം,മ്യൂസിയം പി. ഒ., തിരുവനന്തപുരം- 33 എന്ന 
- മേൽവിലാസത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ ഒരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കവർ 
" സി യും ടെക് നി ക്കൽ ബിഡും പാഥ മിക കരാറും 
നിരതദ്രവ്യവും അടങ്ങുന്ന കവർ " എ യും കരാറുകാരന്റെയോ 
അയാളുടെ പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 10 - 2 - 2011 
വൈകുന്നേരം 4.30 - ന് തുറക്കുന്നതാണ്. പ്രാഥമിക കരാറും 
ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യവും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാത്ത ടെക്നിക്കൽ 
ബിഡ് നിരസിക്കുന്നതാണ്. ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് യോഗ്യത 
നേടുന്ന കരാറുകാരനെ പ്രസ് ബിഡ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും പിന്നാലെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക സമ്മത പത്രവും 
3. 5 ലക്ഷം (മൂന്നുലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ) നിരത 
ദ്രവ്യവും ടെക്നിക്കൽ ബിഡിനോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം 135 രൂപ ഓരോ ദർഘാസിനും വേണ്ടി 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, 
മലപ്പുറത്തിന് അയച്ചുകൊടുത്താൽ കേരളത്തിനു പുഞ്ഞുള്ള 
കത്തുകാർക്ക് മുദ്രപതം അയച്ചുകൊടുക്കുന്നുണ് 


The undersigned reserves the right to reject any or all 
the tenders without assigning any reasons thereof. 


( ഇതിൽ 100 മുദ്രപത്രത്തിന്റെ വിലയും 35 ഇൻസിഡെന്റൽ ചാർജ്ജും ആകുന്നു .) 
ദ - ർ ഘ 

സ 
തുറക്കുന്ന ദിവസം അവധിയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ഇതേ സമയത്തും 
സ്ഥലത്തും ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീ 
യർ, മലപ്പുറം ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗത്തിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും അറിയാവു 
ന്നതാണ്. ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഇതിനും 
ബാധകമാണ്. 

ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു കാരണവുംകൂടാതെ ഈ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കാനുള്ള അധികാരം 
താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

Office of the 
Chief Engineer ( Mechanical ), 
Irrigation Department, 

(Sd.) Thiruvananthapuram - 33 . Chief 
Engineer ( Mechanical) . 


